powstania z r. 1863; Więzień Stanu i Sybirak, 


emerytowańy Dyrektor. Izby obrachunkowej w Magistracie 
kraków skim, : 


przeżywszy: lat 65, po długich cierpieniach, .zakończył życie w piątek dnia 
8-90 września 1905 r. 


W smutku pogrążeni żona, córki i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia. 1l-go b. m. o godzinie 4-tej, po południu 
z domu: żałoby przy ulicy Dominikańskiej L. 3, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie sie we środę dnia 13-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Oruk W. Korneckiego w Krakowie Zakład pogrzebowy J. Nowińskiej, ul. Mikołajska 14. 


